Оглавление
	Инженерный словарь

Инженерный словарь
Редакционный справочник, не нормативная база. Проверяйте числа, формулы и требования по первоисточникам. Ссылки на внешние источники требуют интернета.
3D-модель
	Определение
	Цифровое объёмное представление геометрии объекта в системе автоматизированного проектирования.

3D-печать
	Определение
	Аддитивный способ изготовления изделий с использованием цифровой модели и последовательного формирования слоёв.

5S
	Определение
	Метод организации рабочего места: сортировка, самоорганизация, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование.

Автомат
	Определение
	Устройство, выполняющее заданные операции автоматически без участия человека.

Автоматизация
	Определение
	Применение технических средств и систем для выполнения процессов без непосредственного участия человека.

Автоматический выключатель
	Определение
	Устройство, отключающее цепь при перегрузке или коротком замыкании.

Авторизация
	Определение
	Определение разрешённых действий и ресурсов для уже аутентифицированного пользователя или системы.

Аддитивное производство
	Определение
	Изготовление объекта последовательным добавлением материала по цифровой модели, обычно послойно.

Аккумулятор
	Определение
	Химический источник тока, способный накапливать и отдавать энергию многократно.

Акт выполненных работ
	Определение
	Документ, фиксирующий факт выполнения работ и их принятия в установленном порядке.

Активная зона реактора
	Определение
	Часть ядерного реактора, в которой происходит управляемая цепная реакция деления ядер.

Алгоритм
	Определение
	Последовательность действий, ведущая к решению поставленной задачи.

Амортизация
	Определение
	Постепенное перенесение стоимости основных фондов на стоимость производимой продукции.

Анализ данных
	Определение
	Исследование набора данных для выявления закономерностей, зависимостей, аномалий и получения выводов.

Анкер
	Определение
	Крепёжный элемент, закрепляемый в основании (бетоне, грунте) для восприятия нагрузок.

Аномалия
	Определение
	Наблюдение или значение, существенно отличающееся от ожидаемого поведения или основной структуры данных.

Антивирус
	Определение
	Программа для обнаружения и нейтрализации вредоносного ПО.

Аппаратное обеспечение
	Определение
	Физические компоненты компьютера: процессор, память, платы, периферия.

Арматура
	Определение
	Стальные стержни или сетки, закладываемые в бетон для восприятия растягивающих нагрузок.

Архитектура системы
	Определение
	Структура компонентов системы, их взаимосвязей, интерфейсов и принципов взаимодействия.

Асинхронный двигатель
	Определение
	Электродвигатель, ротор которого вращается с частотой ниже частоты вращения магнитного поля статора.

АСКУЭ
	Определение
	Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии.

АСУ
	Определение
	Автоматизированная система управления — комплекс средств для автоматизации управления объектом.

АСУ ТП
	Определение
	Автоматизированная система управления технологическим процессом — комплекс аппаратных и программных средств.

Атомная электростанция (АЭС)
	Определение
	Электростанция, вырабатывающая энергию за счёт ядерной реакции деления.

Аутентификация
	Определение
	Проверка того, что пользователь или система действительно являются тем субъектом, за которого себя выдают.

Аэродинамика
	Определение
	Наука о движении воздуха и взаимодействии его с телами.

АЭС
	Определение
	Атомная электростанция — электростанция на ядерном топливе.

База
	Определение
	Элемент детали или изделия, используемый для определения положения других элементов при изготовлении, контроле или сборке.

База данных
	Определение
	Организованная совокупность структурированных данных для хранения и обработки.

Базирование
	Определение
	Придание заготовке или детали требуемого положения относительно выбранных баз.

Байт
	Определение
	Единица объёма информации, обычно равная 8 битам.

Бакалавриат
	Определение
	Первая ступень высшего образования в России, срок обучения обычно 4 года.

Балансировка
	Определение
	Процесс устранения дисбаланса вращающихся деталей машин и механизмов.

Балка
	Определение
	Горизонтальный элемент конструкции, работающий преимущественно на изгиб.

Безопасность жизнедеятельности
	Определение
	Наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания.

Безотказность
	Определение
	Способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного времени или наработки.

Бетон
	Определение
	Строительный материал, получаемый затвердеванием смеси вяжущего (цемента), заполнителей и воды.

БЖД
	Определение
	Безопасность жизнедеятельности — дисциплина о безопасном взаимодействии человека со средой.

Бит
	Определение
	Минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1.

Блокировка
	Определение
	Устройство, запрещающее выполнение опасной операции при нарушении условий безопасности.

Брак
	Определение
	Продукция, не соответствующая установленным требованиям качества.

Бурение
	Определение
	Процесс создания скважины для добычи нефти, газа или воды.

Бэкап
	Определение
	Резервная копия данных для восстановления при их потере или повреждении.

Вал
	Определение
	Деталь машины, передающая вращающий момент и несущая на себе вращающиеся элементы.

Валидация
	Определение
	Подтверждение на основе объективных свидетельств того, что процесс или решение пригодны для предполагаемого применения.

Валидация данных
	Определение
	Проверка данных на соответствие структуре, ограничениям, правилам и ожидаемому диапазону значений.

Векторное представление
	Определение
	Числовой вектор, кодирующий свойства объекта для вычислительной обработки и сравнения.

Верификация
	Определение
	Подтверждение того, что установленные требования выполнены.

Версионность
	Определение
	Управление последовательностью изменений документа, модели, программы или набора данных.

Виброизоляция
	Определение
	Комплекс мер по снижению передачи вибраций от оборудования к конструкциям и человеку.

Визуально-измерительный контроль
	Определение
	Контроль объекта с помощью визуального осмотра и измерительных средств без разрушения изделия.

ВКР
	Определение
	Выпускная квалификационная работа — итоговая работа выпускника вуза.

ВЛ
	Определение
	Воздушная линия — линия электропередачи, проложенная по воздуху на опорах.

Водоотведение
	Определение
	Комплекс инженерных сооружений для сбора и отвода сточных вод.

Водоснабжение
	Определение
	Система подачи воды потребителям из природных источников через очистные сооружения и сети.

ВПО
	Определение
	Высшее профессиональное образование — обучение в вузах (бакалавриат, специалитет, магистратура).

ВПП
	Определение
	Взлётно-посадочная полоса — участок аэродрома для взлёта и посадки самолётов.

Входной контроль
	Определение
	Контроль материалов, комплектующих и заготовок до их передачи в производство.

Газ природный
	Определение
	Горючее природное ископаемое, смесь углеводородов, используемое как топливо и сырьё.

Галлюцинация модели
	Определение
	Правдоподобно сформулированный, но фактически неверный или неподтверждённый результат генеративной модели.

ГАП
	Определение
	Главный архитектор проекта — руководитель архитектурной части проектной документации.

Генератор
	Определение
	Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую.

Геодезия
	Определение
	Наука об измерении Земли, определение формы, размеров и координат точек на её поверхности.

Гидравлика
	Определение
	Наука о законах движения и равновесия жидкостей и способах их применения в технике.

Гидродинамика
	Определение
	Раздел гидромеханики, изучающий движение жидкостей и взаимодействие их с телами.

Гидроизоляция
	Определение
	Защита конструкций от проникновения влаги.

Гидротехническое сооружение
	Определение
	Инженерное сооружение для использования или защиты водных ресурсов (плотина, дамба, канал).

Гидроудар
	Определение
	Резкий скачок давления в трубопроводе при быстром перекрытии потока жидкости.

Гидроэлектростанция (ГЭС)
	Определение
	Электростанция, использующая энергию потока воды для выработки электричества.

ГИП
	Определение
	Главный инженер проекта — руководитель, отвечающий за техническую часть проекта.

ГИП (архит.)
	Определение
	Главный инженер проекта в строительстве, координирующий все разделы проектной документации.

ГИС
	Определение
	Геоинформационная система — система для работы с пространственными данными и картами.

Глубина резания
	Определение
	Толщина слоя материала, снимаемого режущим инструментом за один проход.

ГО и ЧС
	Определение
	Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации — система защиты населения при ЧС.

Горное дело
	Определение
	Отрасль, занимающаяся добычей полезных ископаемых из недр Земли.

ГОСТ
	Определение
	Государственный стандарт России, устанавливающий требования к продукции и процессам.

ГОСТ Р
	Определение
	Национальный стандарт Российской Федерации, обозначаемый индексом ГОСТ Р.

Граничные условия
	Определение
	Условия, задающие поведение системы на границах расчётной области или в местах приложения воздействий.

Грузоподъёмность
	Определение
	Максимальная масса груза, которую может перевезти транспортное средство.

Датчик
	Определение
	Устройство, преобразующее физическую величину в сигнал, удобный для измерения и обработки.

Дебет
	Определение
	В бухгалтерии — увеличение активов и уменьшение пассивов организации.

Деталь
	Определение
	Изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций.

Дефект
	Определение
	Несоответствие установленному требованию, способное повлиять на характеристики или пригодность продукции.

Деформация
	Определение
	Изменение формы и размеров тела под действием внешних нагрузок.

ДЗЗ
	Определение
	Дистанционное зондирование Земли — получение данных о поверхности со спутников.

Диагностика
	Определение
	Определение технического состояния объекта, причин неисправностей и признаков отказа.

Диаграмма Исикавы
	Определение
	Причинно-следственная диаграмма для структурирования возможных причин проблемы.

Динамика
	Определение
	Раздел механики, изучающий движение тел с учётом действующих сил.

Дипломный проект
	Определение
	Итоговая квалификационная работа выпускника технического вуза, включающая инженерные расчёты и конструкторские решения.

Дискретизация
	Определение
	Переход от непрерывной математической модели к конечному набору элементов, узлов или шагов для численного расчёта.

Диспетчеризация
	Определение
	Централизованное управление технологическими процессами и объектами в реальном времени.

Дистилляция
	Определение
	Разделение жидкостей по температуре кипения путём испарения и конденсации паров.

Диэлектрик
	Определение
	Материал, плохо проводящий электрический ток (изолятор).

Доверительный интервал
	Определение
	Интервал оценки параметра, рассчитанный по выборке методом с заданным уровнем доверия. В частотной интерпретации, например при 95 %, около 95 % интервалов при многократном повторении процедуры накрывают фиксированный истинный параметр. Это не вероятность 95 % для параметра внутри уже полученного интервала и не диапазон для 95 % отдельных наблюдений.
	Источники
			Название
	NIST — Confidence limits for the mean
	Ссылка
	https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm





Допуск
	Определение
	Допустимое отклонение фактического размера детали от номинального.

Допуск расположения
	Определение
	Предельное отклонение взаимного расположения элементов относительно баз или друг друга.

Допуск формы
	Определение
	Предельное отклонение реальной формы поверхности от заданной геометрической формы.

ДПО
	Определение
	Дополнительное профессиональное образование — курсы повышения квалификации и переподготовки для работающих специалистов.

ДЭС
	Определение
	Дизельная электростанция — резервный или автономный источник электроэнергии.

ЕСКД
	Определение
	Единая система конструкторской документации — комплекс взаимосвязанных стандартов, устанавливающих правила разработки, оформления и обращения конструкторской документации. Конкретные требования зависят от вида документа и применяемой редакции стандарта.
	Источники
			Название
	Wikipedia — ЕСКД
	Ссылка
	https://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_система_конструкторской_документации





ЕСТД
	Определение
	Единая система технологической документации — комплекс стандартов по оформлению технологической документации.

ЖБИ
	Определение
	Железобетонные изделия — готовые конструкции из армированного бетона заводского изготовления.

Жёсткость
	Определение
	Способность конструкции сопротивляться деформации под нагрузкой.

Жизненный цикл изделия
	Определение
	Совокупность стадий существования изделия от замысла и проектирования до производства, эксплуатации и утилизации.

Заготовка
	Определение
	Предмет производства, из которого последующей обработкой получают деталь.

Загрузка оборудования
	Определение
	Степень использования доступного времени и производительности оборудования.

Задвижка
	Определение
	Запорное устройство, перекрывающее поток среды при движении затвора перпендикулярно потоку.

Заземление
	Определение
	Преднамеренное электрическое соединение оборудования с землёй для защиты от поражения током.

Зазор
	Определение
	Положительная разность размеров отверстия и вала, обеспечивающая их свободное соединение.

Закалка
	Определение
	Нагрев стали до высокой температуры с быстрым охлаждением для повышения твёрдости.

Затвор
	Определение
	Запорное устройство для перекрытия потока жидкости, газа или сыпучих материалов.

ЗЕТ
	Определение
	Зачётная единица трудоёмкости — единица измерения учебной нагрузки студента (1 ЗЕТ ≈ 36 часов).

Зубчатая передача
	Определение
	Механизм передачи вращения между валами с помощью зацепления зубчатых колёс.

Извещение об изменении
	Определение
	Документ, формализующий внесение изменений в конструкторскую или технологическую документацию.

Измерительный прибор
	Определение
	Устройство для определения численного значения физической величины.

Износ
	Определение
	Постепенное разрушение поверхностей деталей при их взаимном трении или воздействии среды.

Износ инструмента
	Определение
	Постепенное изменение геометрии и состояния режущего инструмента в процессе эксплуатации.

Изоляция
	Определение
	Материалы и конструкции, предотвращающие передачу тока, тепла, звука или влаги.

Инженер
	Определение
	Специалист с высшим техническим образованием, который проектирует, разрабатывает, обслуживает и совершенствует технику, конструкции и технологические процессы.

Инженерия
	Определение
	Профессиональная деятельность по применению научных знаний для создания и эксплуатации технических систем, машин и сооружений.

Инженерный расчёт
	Определение
	Расчёт параметров технической системы, конструкции или процесса с применением физических, математических и нормативных моделей.

Инновация
	Определение
	Внедрённое новшество, дающее значительное улучшение продукции или процесса.

Инструктаж
	Определение
	Обучение работника правилам безопасного выполнения работ перед их началом.

Инструмент
	Определение
	Техническое средство, непосредственно воздействующее на заготовку или материал при выполнении операции.

Интеграция
	Определение
	Объединение систем, данных или процессов для совместной работы и обмена информацией.

Интерфейс
	Определение
	Граница взаимодействия между системами или человеком и устройством.

Инференс
	Определение
	Получение предсказания или другого результата от уже обученной модели на новых входных данных.

Информационная безопасность
	Определение
	Защита информации и информационных систем от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения или раскрытия.

Исполнительная документация
	Определение
	Комплект документов, фиксирующих фактически выполненные строительные работы.

Исполнительный механизм
	Определение
	Устройство, преобразующее управляющий сигнал в механическое действие.

Исследование
	Определение
	Научная работа по изучению объекта с целью получения новых знаний.

Кабель
	Определение
	Проводник с изоляцией для передачи электроэнергии или сигналов.

Кавитация
	Определение
	Образование и схлопывание пузырьков пара в жидкости, вызывающее эрозию оборудования.

Кадастр
	Определение
	Систематизированный свод сведений об объектах, земельных участках и их правовом статусе.

Кайдзен
	Определение
	Подход к непрерывным небольшим улучшениям процессов с вовлечением работников.

Калибровка
	Определение
	Проверка и настройка прибора для приведения его показаний к эталону.

Калькуляция
	Определение
	Расчёт себестоимости единицы продукции или стоимости работ.

Канализация
	Определение
	Система труб и сооружений для сбора и удаления сточных вод.

Каркас
	Определение
	Несущая конструкция здания или сооружения, состоящая из колонн, балок и связей.

Карьер
	Определение
	Совокупность выработок для открытой добычи полезных ископаемых.

Катализатор
	Определение
	Вещество, ускоряющее химическую реакцию, но не расходующееся в ней.

Качество
	Определение
	Степень соответствия продукции, процесса или услуги установленным требованиям и назначению.

Квалификационные испытания
	Определение
	Испытания для оценки соответствия образца установленным требованиям перед серийным выпуском или изменением условий производства.

Квалификация
	Определение
	Уровень профессиональной подготовки и навыков специалиста.

Керамика
	Определение
	Материал из неорганических соединений, полученный спеканием, твёрдый и термостойкий.

Кинематика
	Определение
	Раздел механики, изучающий движение тел без учёта вызывающих его сил.

Кинематическая схема
	Определение
	Схема, показывающая последовательность передачи движения между звеньями механизма.

КИПиА
	Определение
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика — служба и комплекс средств автоматизации.

Кирпич
	Определение
	Строительный блок из обожжённой глины для кладки стен.

КЛ
	Определение
	Кабельная линия — линия электропередачи, проложенная кабелем (в земле или кабельных сооружениях).

Клапан
	Определение
	Запорно-регулирующее устройство, открывающее и закрывающее проход для среды.

Классификация
	Определение
	Задача отнесения объекта или наблюдения к одному из заранее определённых классов.

Кластеризация
	Определение
	Группировка объектов по сходству без заранее заданных классов.

КМД
	Определение
	Конструкторско-монтажная документация — рабочие чертежи металлоконструкций для изготовления.

Ковка
	Определение
	Обработка металла давлением, придающая ему форму под ударами молота.

Код-ревью
	Определение
	Проверка программного кода другими разработчиками для выявления ошибок и улучшения качества.

Колледж
	Определение
	Учебное заведение СПО, дающее среднее профессиональное образование по прикладным специальностям.

Колонна
	Определение
	Вертикальный несущий элемент, передающий нагрузку от перекрытий на фундамент.

Компетенция
	Определение
	Совокупность знаний, умений и опыта, необходимых для выполнения определённой профессиональной задачи.

Конвейер
	Определение
	Машина непрерывного действия для перемещения грузов.

Конденсатор
	Определение
	Теплообменник для конденсации пара или устройство для накопления заряда в электронике.

Конструкторская документация
	Определение
	Комплект графических и текстовых документов, определяющих состав, устройство и характеристики изделия.

Контактор
	Определение
	Мощное коммутационное устройство для включения и отключения силовых цепей.

Контейнер
	Определение
	Изолированная среда запуска приложения с его зависимостями, использующая средства виртуализации на уровне операционной системы.

Контроль доступа
	Определение
	Механизм ограничения прав пользователей и систем на просмотр, изменение или выполнение операций с ресурсами.

Контроль качества
	Определение
	Система проверок соответствия продукции установленным требованиям и стандартам.

Контрольная карта
	Определение
	График статистического контроля процесса с центральной линией и контрольными границами.

Координаты
	Определение
	Величины, определяющие положение точки на местности или в пространстве.

Короткое замыкание
	Определение
	Аварийный режим, при котором сопротивление цепи резко падает и ток возрастает.

Коррозионная стойкость
	Определение
	Способность материала сохранять свойства при воздействии коррозионной среды.

Коррозия
	Определение
	Разрушение металла под действием окружающей среды (ржавление).

Коэффициент запаса
	Определение
	Отношение предельного состояния или допустимой нагрузки к расчётному воздействию в принятой модели оценки.

Коэффициент полезного действия (КПД)
	Определение
	Отношение полезной работы к затраченной энергии, показатель эффективности машины.

Коэффициент Пуассона
	Определение
	Отношение поперечной относительной деформации к продольной при упругом растяжении или сжатии.

КР
	Определение
	Капитальный ремонт — полное восстановление ресурса оборудования или здания.

Кредит
	Определение
	В бухгалтерии — увеличение пассивов и уменьшение активов организации.

Кривошип
	Определение
	Звено механизма, совершающее полный оборот вокруг оси и передающее движение шатуну.

Критический дефект
	Определение
	Дефект, создающий недопустимый риск безопасности, работоспособности или соответствия обязательным требованиям.

Кровля
	Определение
	Верхний водонепроницаемый слой покрытия здания.

Лекало
	Определение
	Шаблон криволинейной формы для разметки и контроля профиля деталей.

Литьё
	Определение
	Технологический процесс получения деталей путём заливки расплавленного металла в форму.

Логистика
	Определение
	Управление потоками товаров, информации и ресурсов от поставщика к потребителю.

ЛЭП
	Определение
	Линия электропередачи — система проводов и опор для передачи электроэнергии.

Люфт
	Определение
	Зазор в сопряжении деталей, вызывающий свободный ход и удары при работе.

Магистратура
	Определение
	Вторая ступень высшего образования (2 года) после бакалавриата, для углубления специализации.

Макет
	Определение
	Модель объекта или устройства в уменьшенном или натуральном виде для демонстрации.

Манометр
	Определение
	Прибор для измерения избыточного давления жидкости или газа.

Маркшейдерия
	Определение
	Раздел горного дела, обеспечивающий геодезическое сопровождение горных работ.

Маршрутная карта
	Определение
	Документ, задающий последовательность прохождения изделия по операциям производства.

Масштаб
	Определение
	Отношение размеров изображения на чертеже к действительным размерам объекта.

Машина
	Определение
	Устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации.

Медиана
	Определение
	Характеристика положения упорядоченных числовых данных: при нечётном числе наблюдений — центральное значение, при чётном — среднее арифметическое двух центральных значений. В отличие от среднего арифметического, медиана менее чувствительна к отдельным крайним значениям.
	Источники
			Название
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Металлургия
	Определение
	Отрасль и наука о производстве металлов и сплавов из руды и вторичного сырья.

Метрология
	Определение
	Наука об измерениях, методах обеспечения их единства и требуемой точности.

Механизм
	Определение
	Система тел, предназначенная для преобразования движения одного тела в требуемое движение другого.

Механика
	Определение
	Наука о движении тел и действующих на них силах.

Механическая обработка
	Определение
	Обработка металла резанием на станках для придания точной формы и размеров.

Микроконтроллер
	Определение
	Микросхема, содержащая процессор, память и периферию для управления устройствами.

Микросервис
	Определение
	Небольшой автономный сервис, реализующий отдельную функцию и взаимодействующий с другими сервисами через интерфейсы связи.

МКЭ
	Определение
	Метод конечных элементов — численный метод расчёта конструкций и физических процессов.

Модальный анализ
	Определение
	Расчёт собственных частот и форм колебаний конструкции.

Моделирование
	Определение
	Создание и изучение модели для анализа поведения реальной системы.

Модель машинного обучения
	Определение
	Математическая или вычислительная модель, настроенная по данным для выполнения задачи прогнозирования, классификации или другой обработки.

Модельный дрейф
	Определение
	Изменение свойств данных или целевой зависимости, из-за которого качество модели со временем ухудшается.

Модуль
	Определение
	Унифицированный узел или составная часть системы, выполняющая определённую функцию.

Модуль Юнга
	Определение
	Мера упругой жёсткости материала, равная отношению нормального напряжения к соответствующей относительной деформации в области упругости.

Монтаж
	Определение
	Сборка и установка оборудования или конструкций на месте эксплуатации.

Мощность
	Определение
	Скорость потребления или выработки энергии, измеряемая в ваттах.

Муфта
	Определение
	Устройство для соединения двух валов и передачи между ними вращения.

МЧС
	Определение
	Министерство по чрезвычайным ситуациям — ведомство по ликвидации последствий ЧС.

Нагрузка
	Определение
	Внешнее воздействие (сила, давление, момент), приложенное к конструкции.

Надёжность
	Определение
	Способность объекта сохранять требуемые функции и характеристики в заданных условиях в течение установленного времени.

Напор
	Определение
	Давление, создаваемое насосом, выраженное в метрах столба жидкости.

Напряжение
	Определение
	Величина внутренних сил в сечении конструкции, отнесённая к площади сечения.

Напряжение (электрическое)
	Определение
	Разность электрических потенциалов между двумя точками цепи, измеряемая в вольтах.

Насос
	Определение
	Гидравлическая машина для перемещения жидкости за счёт создания разности давлений.

Натяг
	Определение
	Отрицательная разность размеров отверстия и вала, создающая неподвижное соединение.

Начальные условия
	Определение
	Заданные параметры системы в начальный момент времени, необходимые для решения задачи динамики или теплопередачи.

НД
	Определение
	Нормативная документация — совокупность норм, правил и стандартов, обязательных к применению.

НДС
	Определение
	Нормативы допустимых сбросов — предельные нормы загрязнений, сбрасываемых в среду.

Нейтрон
	Определение
	Нейтральная элементарная частица, входящая в состав ядра атома.

Неопределённость измерения
	Определение
	Параметр, характеризующий разброс значений, которые могут быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Неразрушающий контроль
	Определение
	Контроль состояния и характеристик объекта без нарушения его пригодности к дальнейшему использованию.

Несоответствие
	Определение
	Невыполнение заданного требования к продукции, процессу, документации или системе.

Нефть
	Определение
	Природная горючая жидкость — сырьё для топлива, масел и нефтехимии.

Нивелир
	Определение
	Геодезический прибор для определения превышений и высот точек.

НИОКР
	Определение
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — разработка новой техники.

НИР
	Определение
	Научно-исследовательская работа — деятельность по получению новых знаний.

НК
	Определение
	Неразрушающий контроль — методы проверки качества без повреждения изделия (ультразвук, рентген).

Норма времени
	Определение
	Регламентированное время, необходимое для выполнения определённой работы при заданных условиях.

Норматив
	Определение
	Установленный показатель расхода ресурсов или техническая норма.

Нормативная документация
	Определение
	Совокупность стандартов, правил, норм и иных документов, устанавливающих требования к деятельности или объекту.

Нормоконтроль
	Определение
	Проверка технической документации на соответствие стандартам и нормам.

НПЗ
	Определение
	Нефтеперерабатывающий завод — предприятие по переработке нефти в топливо и продукты.

Облачные вычисления
	Определение
	Предоставление вычислительных ресурсов и хранения через интернет по требованию.

Оборудование
	Определение
	Совокупность машин, механизмов и устройств для выполнения производственных процессов.

Обратная связь
	Определение
	Передача информации о выходном параметре системы на её вход для корректировки управления.

Обтекаемость
	Определение
	Свойство формы тела снижать сопротивление воздуха при движении.

Обучающая выборка
	Определение
	Данные, используемые для настройки параметров модели машинного обучения.

ОВОС
	Определение
	Оценка воздействия на окружающую среду — процедура экологической оценки проекта.

ОКР
	Определение
	Опытно-конструкторская работа — разработка конструкторской документации и опытного образца.

Операционная карта
	Определение
	Документ с подробным описанием выполнения отдельной технологической операции.

Операционная система
	Определение
	Программа, управляющая ресурсами компьютера и обеспечивающая работу приложений.

Операционный контроль
	Определение
	Контроль продукции и параметров процесса непосредственно в ходе производства.

Оптимизация
	Определение
	Процесс поиска наилучшего варианта решения по заданным критериям.

Оснастка
	Определение
	Приспособления и вспомогательные устройства, применяемые для изготовления, сборки или контроля изделий.

Ось
	Определение
	Деталь, не передающая вращающий момент, а только поддерживающая вращающиеся элементы.

ОТ
	Определение
	Отдел труда (охрана труда) — подразделение, отвечающее за безопасность труда на предприятии.

Отжиг
	Определение
	Нагрев металла с медленным охлаждением для снижения твёрдости и снятия напряжений.

ОТиПБ
	Определение
	Охрана труда и промышленная безопасность — комплекс требований и мероприятий по предотвращению травм, аварий и опасных воздействий.

ОТК
	Определение
	Отдел технического контроля — подразделение, проверяющее качество выпускаемой продукции.

ОТК (контроль)
	Определение
	Орган технического контроля, осуществляющий приёмку и проверку продукции на соответствие стандартам.

Отказ
	Определение
	Событие, при котором объект перестаёт выполнять требуемую функцию или его параметры выходят за допустимые пределы.

Отказоустойчивость
	Определение
	Способность системы продолжать выполнение функций при отказах отдельных компонентов.

Отладка
	Определение
	Процесс поиска и устранения ошибок в программном коде.

ОТР
	Определение
	Опытно-технологическая работа — отработка технологии изготовления изделия.

Отходы
	Определение
	Материалы, образующиеся в производстве и не являющиеся целевым продуктом.

Охрана труда
	Определение
	Система мер по сохранению жизни и здоровья работников в процессе труда.

Очистка данных
	Определение
	Обнаружение и исправление ошибок, дублей, пропусков и других проблем в наборе данных.

Пайка
	Определение
	Соединение металлических деталей с помощью расплавленного припоя.

Параметрическое моделирование
	Определение
	Создание модели, геометрия которой управляется заданными параметрами и взаимосвязями.

Патент
	Определение
	Охранный документ, подтверждающий исключительное право на изобретение.

ПГУ
	Определение
	Парогазовая установка — комбинированная энергоустановка с повышенным КПД.

ПД
	Определение
	Проектная документация — комплект документов, обосновывающих строительство объекта.

ПДВ
	Определение
	Предельно допустимые выбросы — нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

ПДК
	Определение
	Предельно допустимая концентрация — максимально допустимое содержание вредного вещества.

Перекрытие
	Определение
	Горизонтальная конструкция, разделяющая этажи здания.

Перемычка
	Определение
	Конструктивный элемент, перекрывающий проём в стене над окном или дверью.

Переобучение
	Определение
	Ситуация, когда модель хорошо описывает обучающие данные, но хуже работает на новых данных.

ПИД-регулятор
	Определение
	Регулятор, формирующий управляющее воздействие на основе пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих ошибки.

ПКМ
	Определение
	Полимерные композиционные материалы — материалы из матрицы и армирующего наполнителя.

Планово-предупредительный ремонт
	Определение
	Система обслуживания и ремонта оборудования по установленному графику до возникновения отказа.

Пластик
	Определение
	Материал на основе полимеров, легко формуемый и широко применяемый в промышленности.

Пластичность
	Определение
	Свойство материала изменять форму без разрушения под нагрузкой.

ПЛК
	Определение
	Программируемый логический контроллер — промышленный компьютер для автоматизации.

Плотина
	Определение
	Сооружение, перегораживающее реку для создания водохранилища или напора.

Плунжер
	Определение
	Цилиндрическая деталь насоса, вытесняющая жидкость при своём движении.

ПНР
	Определение
	Пусконаладочные работы — комплекс работ по проверке, настройке и вводу оборудования и систем в эксплуатацию.

ПО
	Определение
	Программное обеспечение — совокупность программ и данных для работы компьютера.

Поверка
	Определение
	Совокупность операций, выполняемых для подтверждения соответствия средства измерений метрологическим требованиям. В российской регулируемой сфере выполняется в установленном порядке уполномоченными организациями; поверка и калибровка имеют разные цели и правовой статус.
	Источники
			Название
	Wikipedia — Поверка
	Ссылка
	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0





Поверхностное моделирование
	Определение
	Метод построения цифровой геометрии с помощью поверхностей, описывающих форму объекта.

Погрешность измерения
	Определение
	Разность между измеренным значением величины и опорным значением. Имеет знак; в общем случае включает систематическую и случайную составляющие. Погрешность не равна неопределённости: её точное значение часто неизвестно из-за неизвестности опорного значения.
	Также называют
		Погрешность результата измерений


	Источники
			Название
	JCGM VIM 2.16 — Measurement error
	Ссылка
	https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.16.html





Подача
	Определение
	Перемещение инструмента или заготовки за один оборот, зуб, ход или единицу времени в зависимости от метода обработки.

Подготовительно-заключительное время
	Определение
	Время на подготовку рабочего места, оборудования и завершение работ перед началом и после выполнения партии.

Подшипник
	Определение
	Опорный узел, обеспечивающий вращение вала с минимальным трением.

Подшипник качения
	Определение
	Опорный узел с шариками или роликами, снижающими трение качением.

Подшипник скольжения
	Определение
	Опорный узел, в котором вал скользит по вкладышу, разделённому слоем смазки.

Полезное ископаемое
	Определение
	Природное минеральное образование, используемое в промышленности.

Полимер
	Определение
	Вещество с длинными молекулами, основа большинства пластиков.

Полупроводник
	Определение
	Материал, проводимость которого занимает промежуточное положение между проводником и диэлектриком.

Поршень
	Определение
	Деталь, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра.

ПОС
	Определение
	Проект организации строительства — документ, определяющий порядок строительства в целом.

Посадка
	Определение
	Характер соединения двух сопрягаемых деталей, определяемый разностью их размеров (с зазором или натягом).

Постпроцессор
	Определение
	Программный модуль, преобразующий траекторию обработки CAM-системы в управляющую программу конкретного оборудования.

Поток производства
	Определение
	Организованное последовательное движение материалов, заготовок и изделий между операциями.

ППР
	Определение
	Проект производства работ — документ, определяющий технологию и организацию строительных работ.

ППР (ремонт)
	Определение
	Планово-предупредительный ремонт — система планового обслуживания и ремонта оборудования.

Практика
	Определение
	Часть учебного процесса, во время которой студент закрепляет теорию, работая на реальном производстве или в организации.

Предел прочности
	Определение
	Максимальное условное напряжение, достигаемое материалом при испытании на прочность до разрушения.

Предел текучести
	Определение
	Напряжение, соответствующее началу заметной пластической деформации материала в принятой модели.

Предприятие
	Определение
	Самостоятельный хозяйствующий субъект, производящий продукцию или услуги.

Приёмочные испытания
	Определение
	Испытания для принятия решения о соответствии изделия установленным требованиям и возможности его передачи заказчику или в эксплуатацию.

Приёмочный контроль
	Определение
	Контроль готовой продукции перед её передачей заказчику или в эксплуатацию.

Принципиальная схема
	Определение
	Схема, раскрывающая полный состав элементов устройства и логику их соединения.

Припуск
	Определение
	Слой материала, удаляемый или изменяемый при последующей обработке для получения заданных размеров и качества поверхности.

Приспособление
	Определение
	Устройство для установки, закрепления и ориентирования заготовки, детали или инструмента.

Проводник
	Определение
	Материал с малым сопротивлением, хорошо проводящий электрический ток.

Программа
	Определение
	Набор инструкций, исполняемых компьютером для выполнения задачи.

Программное обеспечение
	Определение
	Совокупность программ и данных, управляющих работой компьютера.

Продукт
	Определение
	Вещество, получаемое в результате технологического процесса.

Проект
	Определение
	Комплект документации и технических решений для строительства или производства объекта.

Производственная мощность
	Определение
	Максимально возможный выпуск продукции за период при заданных ресурсах и режиме работы.

Прокатка
	Определение
	Обработка металла пропусканием между вращающимися валками для изменения формы.

Промышленная безопасность
	Определение
	Система мер, предотвращающих аварии на опасных производственных объектах.

Промышленная сеть
	Определение
	Сеть связи, предназначенная для обмена данными между промышленными контроллерами, датчиками, приводами и системами управления.

Протокол
	Определение
	Совокупность правил, определяющих порядок обмена данными между устройствами.

Прототип
	Определение
	Действующий опытный образец изделия, созданный для проверки конструкции перед серией.

Прочность
	Определение
	Способность конструкции выдерживать нагрузки без разрушения.

Прочность на разрыв
	Определение
	Максимальное напряжение, которое материал выдерживает при растяжении без разрушения.

Пружина
	Определение
	Упругий элемент, накапливающий энергию при деформации.

ПС
	Определение
	Подстанция — электроустановка для преобразования и распределения электроэнергии.

ПТО
	Определение
	Производственно-технический отдел — подразделение, ведающее технической документацией и планированием работ.

Пульт
	Определение
	Устройство для ручного управления машиной или технологическим процессом.

Пусконаладка
	Определение
	Комплекс работ по подготовке и вводу оборудования в эксплуатацию.

Рабочая документация
	Определение
	Комплект документов, содержащий данные, необходимые для изготовления, монтажа, эксплуатации или ремонта изделия.

Радиографический контроль
	Определение
	Метод неразрушающего контроля с использованием рентгеновского или гамма-излучения для выявления внутренних дефектов.

Раствор
	Определение
	Смесь вяжущего, заполнителя и воды, используемая для кладки и штукатурки.

Расход
	Определение
	Объём жидкости или газа, проходящий через сечение трубопровода за единицу времени.

Расходомер
	Определение
	Прибор для измерения расхода жидкости, газа или пара в трубопроводе.

Расчёт
	Определение
	Определение численных параметров конструкции или процесса по формулам.

Расчётная схема
	Определение
	Упрощённое представление конструкции или системы, используемое для выполнения инженерного расчёта.

РВД
	Определение
	Ручной ввод данных / разрыв — термин используется в контексте систем учёта и контроля.

РД
	Определение
	Рабочая документация — чертежи и документы для непосредственного производства работ.

Реактор
	Определение
	Аппарат, в котором протекают химические реакции для получения продукта.

Ревизия
	Определение
	Зафиксированная версия инженерного документа, модели или другого объекта после внесения изменений.

Регрессия
	Определение
	Метод моделирования зависимости целевой количественной величины от набора факторов.

Регулятор
	Определение
	Устройство, поддерживающее заданное значение параметра системы.

Редуктор
	Определение
	Механизм, снижающий частоту вращения и увеличивающий крутящий момент.

Режим резания
	Определение
	Совокупность параметров обработки резанием: скорость, подача, глубина резания и связанные с ними условия.

Резерв
	Определение
	Запас ресурсов или мощностей на случай непредвиденных ситуаций.

Резервирование
	Определение
	Создание дополнительных компонентов или каналов, позволяющих сохранить работоспособность системы при отказе части оборудования.

Резервное копирование
	Определение
	Создание копий данных для восстановления после потери, повреждения или недоступности исходной информации.

Резюме
	Определение
	Документ, кратко описывающий образование, опыт работы и навыки соискателя для трудоустройства.

Ректификация
	Определение
	Процесс разделения жидких смесей на компоненты путём многократного испарения и конденсации.

Реле
	Определение
	Устройство, замыкающее или размыкающее контакты при достижении заданного параметра.

Ремённая передача
	Определение
	Передача вращения между валами с помощью гибкого ремня и шкивов.

Ремонт
	Определение
	Восстановление работоспособности оборудования или конструкций.

Ремонтопригодность
	Определение
	Приспособленность объекта к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей.

Ресурс
	Определение
	Наработка изделия до предельного состояния, установленная нормативными документами.

Ресурсные испытания
	Определение
	Испытания для определения или подтверждения ресурса, долговечности и способности изделия работать заданное время или наработку.

Реферат
	Определение
	Краткое письменное изложение содержания научного труда или исследования по заданной теме.

РЗА
	Определение
	Релейная защита и автоматика — системы защиты энергетического оборудования.

Риск
	Определение
	Вероятность возникновения нежелательного события и его последствий.

РФ
	Определение
	Российская Федерация — государство, в котором действуют указанные стандарты и нормы.

Сальник
	Определение
	Уплотнение вала для предотвращения утечки жидкости или газа.

САПР
	Определение
	Система автоматизированного проектирования — программно-технический комплекс для создания и управления инженерными данными.

СБ (сборочный чертёж)
	Определение
	Чертёж, показывающий, как отдельные детали соединяются в узел или готовое изделие.

Сборка
	Определение
	Цифровая или физическая совокупность деталей и узлов, соединённых в изделие.

Сварка
	Определение
	Технологический процесс соединения материалов путём местного нагрева до расплавления.

Себестоимость
	Определение
	Сумма затрат на производство и реализацию единицы продукции.

Сервер
	Определение
	Компьютер или программа, предоставляющие услуги другим устройствам сети.

Сервопривод
	Определение
	Привод с обратной связью, обеспечивающий точное управление положением или скоростью.

Сертификация
	Определение
	Процедура подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

Сеть
	Определение
	Совокупность соединённых между собой устройств, обменивающихся данными.

Сигнализация
	Определение
	Система оповещения о состоянии объекта или возникновении аварийной ситуации.

СИЗ
	Определение
	Средства индивидуальной защиты — каска, перчатки, очки, респиратор и др.

Скважина
	Определение
	Горная выработка круглого сечения, пробуренная для добычи полезного ископаемого.

Скорость резания
	Определение
	Скорость относительного движения режущей кромки и обрабатываемой поверхности в зоне резания.

Смазка
	Определение
	Материал, снижающий трение и износ в подвижных соединениях механизмов.

Смета
	Определение
	Расчёт стоимости строительных работ и материалов.

СМК
	Определение
	Система менеджмента качества — совокупность процессов и правил управления качеством организации.

СНиП
	Определение
	Строительные нормы и правила — нормативные документы, обязательные при строительстве.

Сопротивление (электрическое)
	Определение
	Физическая величина, характеризующая противодействие проводника прохождению тока.

Сопротивление материалов
	Определение
	Наука о прочности, жёсткости и устойчивости элементов конструкций.

СПДС
	Определение
	Система проектной документации для строительства — совокупность ГОСТ по оформлению чертежей.

Специалитет
	Определение
	Ступень высшего образования (5–5.5 лет), дающая право на инженерную квалификацию.

Спецификация
	Определение
	Текстовый документ, перечисляющий состав изделия: детали, узлы, материалы и их количество.

Сплав
	Определение
	Материал, полученный сплавлением двух или более металлов или металла с неметаллом.

СПО
	Определение
	Среднее профессиональное образование — обучение в техникумах и колледжах.

Средство измерений
	Определение
	Устройство, используемое для выполнения измерений отдельно или совместно с дополнительными устройствами. Метрологические характеристики определяют его пригодность для измерительной задачи; наличие цифрового индикатора само по себе не гарантирует точность.
	Также называют
		Средство измерения


	Источники
			Название
	JCGM VIM 3.1 — Measuring instrument
	Ссылка
	https://jcgm.bipm.org/vim/en/3.1.html





Сталь
	Определение
	Сплав железа с углеродом и легирующими элементами, основной конструкционный металл.

Стандарт
	Определение
	Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции, процессам или услугам.

Станок с ЧПУ
	Определение
	Станок с числовым программным управлением, работающий по заданной программе.

Статика
	Определение
	Раздел механики, изучающий условия равновесия тел под действием сил.

Статический расчёт
	Определение
	Расчёт напряжений, деформаций и перемещений конструкции при заданных статических нагрузках.

Стеклопластик
	Определение
	Композитный материал из стекловолокна и полимерной матрицы, лёгкий и прочный.

Стойкость инструмента
	Определение
	Время работы инструмента до достижения установленного критерия затупления или износа.

Строительство
	Определение
	Отрасль, занимающаяся возведением зданий, сооружений и инженерных объектов.

Схема
	Определение
	Графическое изображение устройства, соединений или процесса с помощью условных обозначений.

Сходимость расчёта
	Определение
	Стабилизация результата численного решения при уточнении сетки, шага или другого параметра дискретизации.

СЦР
	Определение
	Средний и текущий ремонт — категории плановых ремонтов оборудования.

Сырьё
	Определение
	Исходный материал, перерабатываемый в готовую продукцию.

Такт производства
	Определение
	Интервал времени между последовательным выпуском изделий, необходимый для выполнения плана при заданном спросе.

Тахеометр
	Определение
	Геодезический прибор для измерения расстояний, углов и координат точек.

ТБ
	Определение
	Техника безопасности — система организационных и технических мер по предотвращению травматизма.

Твёрдость
	Определение
	Свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела.

Твердотельное моделирование
	Определение
	Метод построения цифровых моделей, представляющих объекты как замкнутые объёмы с физически определённой геометрией.

Телеметрия
	Определение
	Автоматизированная передача результатов измерений и состояния удалённого объекта.

Тепловое расширение
	Определение
	Изменение размеров тела при изменении температуры.

Теплоизоляция
	Определение
	Материалы, снижающие потери тепла через конструкции здания.

Теплопроводность
	Определение
	Способность материала передавать теплоту за счёт теплопроводности.

Теплоэлектростанция (ТЭС)
	Определение
	Электростанция, вырабатывающая энергию за счёт сжигания органического топлива.

Термическая обработка
	Определение
	Управляемое нагревание, выдержка и охлаждение материала для изменения его структуры и свойств.

Термометр
	Определение
	Прибор для измерения температуры.

Термообработка
	Определение
	Нагрев и охлаждение металла по заданному режиму для изменения его свойств (закалка, отпуск).

Тестовая выборка
	Определение
	Данные, используемые для независимой оценки качества обученной модели.

Технадзор
	Определение
	Технический надзор — контроль соответствия выполняемых работ проекту и нормам.

Техникум
	Определение
	Учебное заведение среднего профессионального образования (СПО), готовящее рабочих и техников, срок обучения 2–4 года.

Техническая норма
	Определение
	Установленное количественное или качественное требование к процессу, изделию, операции или результату.

Технические требования
	Определение
	Набор обязательных и желательных характеристик, которым должны соответствовать изделие, система или процесс.

Технический аудит
	Определение
	Систематическая проверка технического состояния, процессов, документации и соответствия установленным требованиям.

Технический долг
	Определение
	Накопленные последствия временных или неоптимальных технических решений, увеличивающие будущие затраты на изменения и сопровождение.

Технический проект
	Определение
	Стадия проектирования, на которой уточняются основные конструктивные и технические решения.

Технический регламент
	Определение
	Нормативный акт, устанавливающий обязательные требования к продукции.

Техническое задание (ТЗ)
	Определение
	Документ, определяющий требования и условия для разработки изделия или проекта.

Техническое обслуживание
	Определение
	Плановые работы по поддержанию оборудования в исправном состоянии.

Техническое предложение
	Определение
	Документ с предварительными техническими решениями и обоснованием выбранного варианта.

Технологическая база
	Определение
	Поверхность, ось или точка, используемая для определения положения детали при изготовлении.

Технологическая документация
	Определение
	Комплект документов, устанавливающих порядок изготовления, контроля и обслуживания изделия или выполнения процесса.

Технологическая карта
	Определение
	Документ, описывающий порядок выполнения технологических операций и нормы.

Технологическая операция
	Определение
	Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

Технологический переход
	Определение
	Часть операции, выполняемая при неизменном инструменте и условиях обработки.

Технологический процесс
	Определение
	Последовательность операций по изготовлению продукции.

Технология
	Определение
	Совокупность методов и операций по переработке сырья в готовую продукцию.

ТЗ
	Определение
	Техническое задание — документ, определяющий требования к разрабатываемому изделию или проекту.

Токарная обработка
	Определение
	Обработка вращающейся заготовки резцом на токарном станке для получения тел вращения.

Токарный станок
	Определение
	Станок для обработки вращающихся заготовок режущим инструментом.

Топография
	Определение
	Раздел геодезии, занимающийся съёмкой местности и составлением карт.

Тормоз
	Определение
	Устройство для замедления или остановки движения механизма.

Точность результата измерений
	Определение
	Близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины. По VIM точность — качественное понятие, которому не приписывают числовое значение; численно характеризуют погрешность, неопределённость и другие конкретные показатели. Точность не тождественна повторяемости.
	Также называют
		Точность измерения


	Источники
			Название
	JCGM VIM 2.13 — Measurement accuracy
	Ссылка
	https://jcgm.bipm.org/vim/en/2.13.html





ТП
	Определение
	Технологический процесс или технический проект — последовательность операций изготовления.

ТР
	Определение
	Текущий ремонт — плановый ремонт для поддержания оборудования в рабочем состоянии.

Транспорт
	Определение
	Отрасль и средства для перемещения людей и грузов.

Трансформатор
	Определение
	Устройство для изменения напряжения переменного тока.

Трассируемость
	Определение
	Возможность проследить историю, происхождение, перемещения и изменения объекта, материала, документа или результата.

Трение
	Определение
	Сила сопротивления при относительном движении соприкасающихся тел.

Трубопровод
	Определение
	Система труб для транспортировки жидкостей, газов или сыпучих материалов.

ТУ
	Определение
	Технические условия — документ, устанавливающий требования к конкретному виду продукции.

ТЭЦ
	Определение
	Теплоэлектроцентраль — электростанция, вырабатывающая электричество и тепло.

Тяга
	Определение
	Сила, создаваемая двигателем для движения транспортного средства.

УГС
	Определение
	Укрупнённая группа специальностей — объединение родственных направлений подготовки.

Узел
	Определение
	Совокупность взаимосвязанных деталей, образующих конструктивно обособленную часть машины.

Узкое место
	Определение
	Этап процесса, производительность которого ограничивает пропускную способность всей системы.

Ультразвуковой контроль
	Определение
	Метод неразрушающего контроля, использующий распространение и отражение ультразвуковых волн в материале.

Управление конфигурацией
	Определение
	Контроль состава, версий и взаимосвязей компонентов изделия и связанных с ним документов.

Упругость
	Определение
	Свойство тела восстанавливать форму после снятия нагрузки.

Уровнемер
	Определение
	Прибор для измерения уровня жидкости или сыпучего материала в ёмкости.

Усталостная прочность
	Определение
	Способность материала или конструкции сопротивляться разрушению при циклическом нагружении.

Усталость материала
	Определение
	Разрушение материала под действием многократно повторяющихся переменных нагрузок.

Установ
	Определение
	Часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении заготовки.

Устойчивость
	Определение
	Способность конструкции сохранять исходную форму равновесия под нагрузкой.

Фаска
	Определение
	Скошенная кромка на ребре детали, снимаемая для удобства сборки и безопасности.

ФГОС
	Определение
	Федеральный государственный образовательный стандарт — стандарт требований к программам образования.

Ферма
	Определение
	Решётчатая несущая конструкция из стержней, работающая на изгиб и осевые усилия.

Фланец
	Определение
	Плоская деталь с отверстиями для болтового соединения труб и оборудования.

Фрезерный станок
	Определение
	Станок для обработки плоскостей и фасонных поверхностей вращающейся фрезой.

Фрезерование
	Определение
	Обработка поверхности заготовки вращающейся фрезой.

Фундамент
	Определение
	Нижняя несущая часть здания или сооружения, передающая нагрузку на грунт.

Химическая технология
	Определение
	Наука о промышленных методах переработки сырья в продукты с помощью химических реакций.

Хрупкость
	Определение
	Свойство материала разрушаться без заметной пластической деформации.

Цемент
	Определение
	Минеральное вяжущее вещество, связывающее заполнители в бетоне.

Центровка
	Определение
	Процесс совмещения осей вращения сопрягаемых деталей или валов для устранения биения.

Цепная передача
	Определение
	Передача вращения с помощью цепи и звёздочек.

Цилиндр
	Определение
	Полость, внутри которой движется поршень в двигателях и насосах.

Цифровой двойник
	Определение
	Цифровое представление физического объекта или процесса, связанное с его данными и используемое для анализа или управления.

ЦПС
	Определение
	Цифровая подстанция / централизованная приёмная сеть — термин зависит от контекста отрасли.

Частота
	Определение
	Число полных колебаний переменного тока за секунду, измеряется в герцах.

Чертёж
	Определение
	Графический документ, содержащий изображение изделия и данные для его изготовления.

Численный метод
	Определение
	Метод получения приближённого решения математической задачи с использованием вычислений.

Чистое помещение
	Определение
	Помещение с контролируемой концентрацией взвешенных в воздухе частиц, спроектированное и эксплуатируемое для ограничения их поступления, образования и накопления. При необходимости контролируются и другие параметры. Класс чистоты по частицам не означает автоматически стерильность помещения.
	Также называют
		Чистая комната


	Источники
			Название
	Wikipedia — Чистое помещение
	Ссылка
	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5





ЧПУ
	Определение
	Числовое программное управление — автоматическое управление станком по программе.

ЧС
	Определение
	Чрезвычайная ситуация — обстановка, угрожающая жизни и здоровью людей.

Чувствительность модели
	Определение
	Степень изменения результата расчёта при изменении входных параметров или допущений.

Чугун
	Определение
	Сплав железа с углеродом (содержание углерода свыше 2%), хрупкий, но хорошо отливается.

Шатун
	Определение
	Звено, связывающее кривошип с поршнем и преобразующее поступательное движение во вращательное.

Шахта
	Определение
	Горное предприятие для подземной добычи полезных ископаемых.

Шероховатость
	Определение
	Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделяемых на установленной длине или площади оценки. Шероховатость описывают параметрами профиля или поверхности; её следует отличать от волнистости и отклонения формы.
	Источники
			Название
	Wikipedia — Шероховатость
	Ссылка
	https://ru.wikipedia.org/wiki/Шероховатость_поверхности





Шестерня
	Определение
	Зубчатое колесо, передающее вращение другому зубчатому колесу.

Шифрование
	Определение
	Преобразование данных для защиты от несанкционированного доступа.

Шифрование данных
	Определение
	Преобразование данных с использованием криптографического алгоритма для защиты их содержания от несанкционированного прочтения.

Шкив
	Определение
	Колесо с ободом для передачи движения с помощью ремня или каната.

Шлифование
	Определение
	Обработка поверхности абразивным кругом для получения высокой точности и чистоты.

Штамповка
	Определение
	Изготовление деталей путём деформации заготовки в штампе под давлением.

Штуцер
	Определение
	Соединительный элемент трубопровода с резьбой для подключения приборов.

Штучное время
	Определение
	Время, затрачиваемое на изготовление одной единицы изделия или выполнение одной операции.

Экспертиза
	Определение
	Исследование и оценка технического решения или документации специалистами.

Эксплуатация
	Определение
	Стадия жизненного цикла объекта, включающая его использование по назначению.

Экстракция
	Определение
	Извлечение компонента из смеси с помощью растворителя.

Электрическая сеть
	Определение
	Совокупность линий и оборудования для передачи и распределения электроэнергии.

Электрический ток
	Определение
	Упорядоченное направленное движение электрических зарядов в проводнике.

Электродвигатель
	Определение
	Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую.

Электрощит
	Определение
	Распределительное устройство для приёма и распределения электроэнергии.

ЭМС — электромагнитная совместимость
	Определение
	Способность технического средства функционировать с требуемым качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых помех другим средствам. Включает ограничение создаваемых помех и устойчивость к внешним воздействиям.
	Источники
			Название
	Wikipedia — ЭМС — электромагнитная совместимость
	Ссылка
	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C





Эрозия
	Определение
	Разрушение поверхности материала под действием потока среды или частиц.

Эскиз
	Определение
	Предварительный чертёж изделия, выполненный от руки, без точного соблюдения масштаба, для проработки идеи.

AI-agent
	Определение
	Система на базе модели ИИ, способная планировать последовательность действий и использовать внешние инструменты.

AOI — автоматическая оптическая инспекция
	Определение
	Автоматизированный контроль по изображениям с камер: система сопоставляет наблюдаемые признаки с эталонными данными и выявляет отклонения. Применяется к рисунку проводников и к монтажу компонентов; скрытые паяные соединения и электрическую работоспособность одним AOI не проверяют.
	Также называют
		AOI контроль печатных плат
	АОИ


	Источники
			Название
	NECompany — Автоматическая оптическая инспекция
	Ссылка
	https://necompany.ru/poleznaya-informatsiya/chto-takoe-avtomaticheskaya-opticheskaya-inspektsiya-aoi-i-zachem-ona-nuzhna/





API
	Определение
	Программный интерфейс приложения для взаимодействия между программами.

BIM
	Определение
	Building Information Modeling — информационное моделирование зданий.

BOM
	Определение
	Bill of Materials — ведомость состава изделия с перечнем компонентов и их количества.

BPM
	Определение
	Business Process Management — управление и совершенствование бизнес-процессов организации.

CAD
	Определение
	Computer-Aided Design — система автоматизированного проектирования (AutoCAD, Компас).

CAE
	Определение
	Computer-Aided Engineering — программы инженерного анализа (ANSYS, расчёт прочности).

CAE-расчёт
	Определение
	Численный инженерный анализ, выполняемый средствами CAE для оценки поведения конструкции или процесса.

CAM
	Определение
	Computer-Aided Manufacturing — системы автоматизированной подготовки производства.

CAPA
	Определение
	Corrective and Preventive Action — корректирующие и предупреждающие действия по устранению причин несоответствий и предотвращению их повторения.

CFD
	Определение
	Computational Fluid Dynamics — численное моделирование течения жидкостей и газов и связанных физических процессов.

CI/CD
	Определение
	Практики непрерывной интеграции и доставки или развёртывания изменений программного обеспечения.

CRM
	Определение
	Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами.

CSV
	Определение
	Табличный текстовый формат хранения данных, где значения разделяются специальными символами, например запятыми или точками с запятой.

Data Lake
	Определение
	Хранилище, в котором исходные данные сохраняются в различных форматах для последующей обработки и анализа.

Data Quality
	Определение
	Качество данных, оцениваемое по полноте, точности, согласованности, актуальности и другим характеристикам.

Data Warehouse
	Определение
	Хранилище данных, предназначенное для аналитической обработки объединённых структурированных данных.

DFA — проектирование с учётом сборки
	Определение
	Design for Assembly: подход к проектированию, упрощающий сборку изделия — за счёт рационального числа деталей, удобства их подачи, ориентации, установки и соединения. DFA относится к сборке и дополняет DFM.
	Источники
			Название
	Wikipedia — DFA — проектирование с учётом сборки
	Ссылка
	https://en.wikipedia.org/wiki/Design_for_assembly





DFM — проектирование с учётом изготовления
	Определение
	Design for Manufacturability: подход к проектированию, при котором конструкцию проверяют и адаптируют под возможности выбранного производства, чтобы обеспечить воспроизводимое изготовление с требуемым качеством и затратами. Для платы учитывают ограничения изготовителя по слоям, проводникам, зазорам и отверстиям.
	Источники
			Название
	Wikipedia — DFM — проектирование с учётом изготовления
	Ссылка
	https://en.wikipedia.org/wiki/Design_for_manufacturability





DFT — проектирование с учётом тестирования
	Определение
	Design for Test / Testing: включение в конструкцию средств и условий для проверки изделия и выявления дефектов, например тестовых точек, доступа к сигналам и встроенного самотестирования. DFT облегчает испытания, но не заменяет их проведение.
	Источники
			Название
	Wikipedia — DFT — проектирование с учётом тестирования
	Ссылка
	https://en.wikipedia.org/wiki/Design_for_testing





Docker
	Определение
	Платформа контейнеризации, позволяющая упаковывать приложение и его зависимости в переносимые контейнеры.

DXF
	Определение
	Формат обмена чертежами и геометрическими данными между CAD-системами.

ECAD
	Определение
	Electrical Computer-Aided Design — системы автоматизированного проектирования электрических и электронных схем и изделий.

ELT
	Определение
	Extract, Load, Transform — извлечение и загрузка данных с последующим преобразованием в целевой системе.

Embeddings
	Определение
	Числовые векторные представления объектов, позволяющие сравнивать их по семантической близости.

ERP
	Определение
	Enterprise Resource Planning — система планирования ресурсов предприятия (например, 1С).

ETL
	Определение
	Extract, Transform, Load — извлечение данных, их преобразование и загрузка в целевую систему.

ETL-пайплайн
	Определение
	Автоматизированная последовательность извлечения, преобразования и загрузки данных между системами.

Evaluation
	Определение
	Систематическая оценка качества модели, системы или результата по заранее заданным критериям и тестовым данным.

FDM/FFF — печать методом экструзии нити
	Определение
	Послойное изготовление детали путём подачи термопластичной нити через нагретое сопло и укладки расплавленного материала по заданной траектории. FFF (Fused Filament Fabrication) и FDM (Fused Deposition Modeling) обозначают близкую технологию; FDM — товарное обозначение Stratasys. Свойства детали зависят от материала, ориентации слоёв и режима печати.
	Также называют
		Fused filament fabrication


	Источники
			Название
	Wikipedia — FDM/FFF — печать методом экструзии нити
	Ссылка
	https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication





Fine-tuning
	Определение
	Дополнительное обучение предварительно обученной модели на специализированном наборе данных.

FMEA
	Определение
	Failure Mode and Effects Analysis — анализ видов и последствий потенциальных отказов.

FTA
	Определение
	Fault Tree Analysis — анализ дерева отказов для поиска причин нежелательного события.

G-код
	Определение
	Набор команд, описывающих перемещения и технологические действия станка с ЧПУ.

Git
	Определение
	Распределённая система контроля версий для отслеживания изменений в файлах и совместной разработки.

GPS / ГНСС
	Определение
	Глобальные навигационные спутниковые системы — определение координат по спутникам.

HDI-печатные платы
	Определение
	Печатные платы высокой плотности межсоединений (High Density Interconnect): используют тонкие проводники и малые зазоры, микропереходные отверстия и, в зависимости от структуры, последовательное наращивание слоёв. HDI — технология межсоединений, а не просто большое число слоёв.
	Также называют
		HDI печатные платы


	Источники
			Название
	Резонит — HDI-печатные платы
	Ссылка
	https://www.rezonit.ru/directory/baza-znaniy/glossariy/hdi_pechatnye_platy/





HMI
	Определение
	Human-Machine Interface — интерфейс взаимодействия оператора с машиной или автоматизированной системой.

IoT
	Определение
	Internet of Things — интернет вещей, сеть связанных между собой устройств.

ISO 9001
	Определение
	Международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента качества.

IT / ИТ
	Определение
	Информационные технологии — область создания, обработки и передачи информации.

JSON
	Определение
	Текстовый формат представления структурированных данных, часто используемый для обмена между программами и API.

KPI
	Определение
	Key Performance Indicator — ключевой показатель, используемый для оценки результата или эффективности процесса.

Lean Manufacturing
	Определение
	Бережливое производство, направленное на устранение потерь и повышение ценности процесса для потребителя.

MCAD
	Определение
	Mechanical Computer-Aided Design — системы автоматизированного проектирования механических конструкций и деталей.

MES
	Определение
	Manufacturing Execution System — система оперативного управления и мониторинга производственных процессов.

MLOps
	Определение
	Практики разработки, развёртывания, мониторинга и сопровождения моделей машинного обучения в эксплуатации.

MRP
	Определение
	Material Requirements Planning — планирование потребности в материалах на основе производственного плана и структуры изделия.

OEE
	Определение
	Overall Equipment Effectiveness — интегральный показатель эффективности оборудования по доступности, производительности и качеству.

Pareto Analysis
	Определение
	Метод анализа, позволяющий выделить небольшое число причин, формирующих основную долю результата или проблемы.

PDM
	Определение
	Product Data Management — управление инженерными данными, версиями и документами изделия.

PLM
	Определение
	Product Lifecycle Management — управление данными и процессами на протяжении жизненного цикла изделия.

Prompt
	Определение
	Текстовая или структурированная инструкция, задающая модели задачу, контекст, ограничения и ожидаемый формат результата.

Prompt injection
	Определение
	Попытка внедрить в входные данные инструкции, изменяющие поведение модели вопреки исходным правилам системы.

RAG
	Определение
	Retrieval-Augmented Generation — генерация ответа с предварительным извлечением релевантной информации из внешнего источника.

Root Cause Analysis
	Определение
	Анализ коренной причины — метод поиска первопричины проблемы, а не только её непосредственного проявления.

SCADA
	Определение
	Система диспетчерского управления и сбора данных для контроля технологического процесса.

SLA
	Определение
	Service Level Agreement — соглашение об уровне предоставления услуги с определёнными показателями качества и доступности.

SPC
	Определение
	Statistical Process Control — статистическое управление процессом по данным измерений и контрольным картам.

SQL
	Определение
	Язык структурированных запросов для управления базами данных.

STEP
	Определение
	Международный формат обмена данными о цифровом представлении изделий и их геометрии.

STL
	Определение
	Формат треугольной сетки, широко применяемый для передачи геометрии в аддитивное производство и 3D-печать.

TPM
	Определение
	Total Productive Maintenance — система всеобщего обслуживания оборудования с участием персонала производства.

Webhook
	Определение
	Механизм, при котором одна система автоматически отправляет HTTP-запрос другой системе при наступлении события.

WIP
	Определение
	Work in Process — незавершённое производство, находящееся между этапами производственного процесса.

